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Informações de certificação (SAR) 


ESTE MODELO DE TELEFONE CUMPRE OS REQUISITOS 
DA UE RELATIVOS À EXPOSIÇÃO A ONDAS DE RÁDIO. 


O seu dispositivo é um transmissor/receptor de rádio. Foi 
concebido e fabricado de forma a não exceder os limites de 
exposição à energia de frequência de rádio recomendados 
pelo Conselho da União Europeia. Estes limites fazem parte 
de uma regulamentação abrangente e estabelecem níveis 
permitidos de energia de frequência de rádio para a população 
em geral. A regulamentação foi desenvolvida por organizações 
científicas independentes, através da avaliação periódica e 
cuidadosa de estudos científicos. Os limites incluem uma 
margem de segurança substancial, de modo a garantir a 
segurança de todas as pessoas, independentemente da idade 
e do estado de saúde. 


A norma de exposição para telemóveis utiliza uma unidade de 
medição, designada por SAR (Specific Absorption Rate - Taxa 
de Absorção Específica). O limite de SAR recomendado pelo 
Conselho da União Europeia é de 2,0 W/kg.* Os testes de 
SAR foram realizados utilizando posições de funcionamento 
standard, com o dispositivo a transmitir ao seu mais 
elevado nível de potência certificada, em todas as bandas 
de frequência testadas. Embora a SAR seja determinada ao 
mais elevado nível de potência certificada, o nível de SAR real 
do telefone, quando está a funcionar, pode situar-se muito 
abaixo do valor máximo. Isso deve-se ao facto de o dispositivo 
ter sido concebido para funcionar a vários níveis de potência, 
a fim de utilizar apenas a potência necessária para alcançar a 


rede. Em geral, quanto mais próximo estiver de uma antena de 
estação base, menor é a saída de potência. 


Antes de um modelo de telefone estar disponível para venda 
ao público, tem de ser comprovada a conformidade com a 
directiva europeia R&TTE. Esta directiva inclui como requisito 
essencial a protecção da saúde e a segurança do utilizador 
e de quaisquer outras pessoas. O valor de SAR mais elevado 
para este modelo de telefone, quando testado relativamente à 
utilização ao ouvido, é de 0,37 W/kg. Embora possam existir 
diferenças entre os níveis de SAR de diversos telefones e em 
diversas posições, todos eles cumprem os requisitos da UE 
relativamente à exposição a frequências de rádio. 


Este produto cumpre as normas de exposição a frequências 
de rádio quando utilizado na posição normal de utilização, 
junto ao ouvido, ou quando estiver posicionado a uma 
distância de, pelo menos, 1,5 cm do corpo. Quando uma 
bolsa de transporte, uma mola para cinto ou um suporte 
forem utilizados junto ao corpo, não deverão conter metal 
e devem manter o produto posicionado a uma distância de, 
pelo menos, 1,5 cm do corpo. 


*O limite de SAR para telemóveis utilizados pelo público é de 
2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre dez gramas de 
tecido. O limite inclui uma margem substancial de segurança, 
para proporcionar uma protecção adicional ao público e ter 
em conta quaisquer variações nas medições. Os valores SAR 
podem variar em função dos requisitos de registo nacionais e 
da banda da rede. Para obter informações sobre os valores de 
SAR noutras regiões, consulte as informações sobre produtos, 
no site www.nokia.com. 


